JÓZEF 


GABRY 


b. dyrektor Zakładów Ogrodniczych 


przeżywszy lat 63, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 21 stycznia 1944 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 88 przy ul. Rzecznej w Górce Narodowej do kościoła parafialnego 
w Prądniku Czerwonym nastąpi we wtorek dnia 25 b. m. o godz. 9 rano. 
Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 25 b. m. o godzinie 9 rano 
w kościele paraf. w Prądniku Czerwonym, na które-to smutne obrzędy zapraszają stroskani : 


żoną, dzieci, wnuki i rodzina. 


Zakład pogrzebowy 


właść. Br. Perebska Drukarma Cwiazkewa, Krakow. Mikolaiska 13 


kier. Bol. Szatkowski 
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